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このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありびと 
ラございます。 

* 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくま全にお使いください。 

•ご使用前に「安全上のごを意」を必ずお読みください。 

• この取扱説明書は大切に保管してください。 
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ち全上のご注意 〇ずおすりください) 

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 
必ずお守りいただくことを、次のよラに説明しています。 


■表示内容を無視して誤った使いちをしたときに生じるを害や損害の程度 
を、次の表示で説明していまず。 


A 警告 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負ラ巧 
能性び想定される」内容です。 

■ お守りいただく内容を、次の絵表示で説明していまず。 

0 

この絵表示は、 

してはいけない「禁止」内容です。 



A 1 

當 

/-\ 


太陽や強い光源にレンズを向けたり、のぞき込ん 
だりしない 

Q レンズは凹凸になっていますので、集光作用により、 
周囲の燃えやすいちのを発义させ、火災の原因に 
なります。 

また、のぞさ込むと失明につなびります。 

•必ず、付属のキャップを付け、太陽光び直接当たらないよラ 
にしてください。 











■特長 

このレンズは、 Panasonic デジタルカメラ専用ワイドコンバージョンレン 
ズです。このレンズを使ラと、 0.7 倍の広角効まを得ることびできます。 
[200 已年8月現在の対応機種： DMC - FZ 30 (3 已 mm フィルムカメラ 
換算： 24.已 mm )] 


适甫 1 ワイドコンバージョンレンズ 

使用時 



■取り付けかた 

( DMC - FZ 30 の例です） 

準備：カメラの電源を [ OFF ] にして、フラッシュを収納しておく。 

カメラに M 巳プ□テクターまたはフィルター類を付けているとき 
は、がしておく。 

レンズキャップを外し、ワイドコンバー 
ジョンレンズを回して付ける 

•ゆつく0ていねいに回してください。 


取り付け後の操作方法については、デジタルカメ 
ラの取扱説明書をお読みください。 



■ワイドコンバージョンレンズ使用時の撮影可能範囲 

( DMC - FZ 30 の例です） 


表示 

実際の倍率 

3已云1」換算 

IX 

0.7 X 

24.已 mm 


•カメラ本体の焦点距離の 0.7 倍にな0まず。 
•ピントび合う範囲は、 14 cm 〜〇〇です。 












■ 使用上のお願い 

•落下や強い衝撃が加わると、レンズや力六ラ本体の故障や破壊につなが0ます 
のでお気を付けください。 

•ワイドコンバージョンレンズにフイルターやレンズフードは取り付けられません。 
ワイドコンバージョンレンズを取り付ける前のお願い 

•デジタルカメラのレンズキャップを外していることを確認してから、ワイドコ 
ンバージョンレンズを取り付けてください。 

•レンズ面のごみを市販のブ□ワーブラシなどで完全に取0除いてください。 
ワイドコンバージョンレンズを付け外しするときのお願い 

•強<締め付けないで<ださい。レンズが外れな<なる場合があ0ます。 
•レンズ面を触ったりミちさないようにお気を付けください。レンズには指紋が付 
きやすいのでお気を付けください。ミちれたとをは、市販のブ□ワーブラシでほ 
こ0を私い、乾いた柔らかい巧で軽くふを取ってください。ベンジン、アル 
コール、シンナーなどの溶剤を使用すると、変色や破損の原因となります。 
•ご使用後は、ほこりを払ってから前後のキャップを付けて収納袋に入れ、湿度 
の低い場所に保管してください。 

•お使いのデジタルカ方ラの取扱説明書を必ずお読み<ださい。 

■仕様 

取付ねじ径： M 已已 mmxP 日.7已 mm 
本体寸法：最大径8日 mm 、 全長41.已 mm 
質量 ：約1日已呂（本体のみ） 

付属品 ：レンズキャップ（前•後)、収納袋 

■ お問い合わせ巧 _ 

パナソニック お客様 ご 相談センター 
3白已曰/受付9時〜20時 

胃言ま ヴィ卞ル 函0120 -878-365 I 

■携帯電話. PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX ?■^刊レ 画0120 -878-236 


パナソニック株式会社 
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